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14-1-1997 Supplemento ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE ‘Serie generale - n. 10° 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1192 DEL 17-12-1996 


Società LIFEPHARMA 
S.P.A. 


VIALE F. TESTI, 330 
20100 — MILANO 


Codice Fiscale 05062510150 


Specialità Medicinale: FERPLEX FOL 


10 FLACONCINI 15 ML N° di AIC: 025952 045 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Italfarmaco S.A. sita in Calle San Rafael, 3 Aicobendas (Madrid) mentre non sono più effettuate 
presso l'officina farmaceutica della società Farmades S.p.A. sita 


in via di Tor Cervara, 282 - Roma 


HH presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1196 DEL 5-12-1996 


Società LIFEPHARMA 
S.P.A. 


VIALE F. TESTI, 330 
20100. MILANO 


Codice Fiscale 05062510150 


Specialità Medicinale: FOSFOLEXIN 


12 BUSTINE ORALI 500 MG N° di AIC: 024332 119 
12 BUSTINE ORALI 1 G N° di AIC: 024382 133 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO: 


Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Francia Farmaceutici S.r.1. sita in Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C.-- PPT N. 1209 DEL 10-12-1998 


Società FARMADES SPA 


VIA DI TOR CERVARA, 282 
00155 ROMA 


Codice Fiscale 00400380580 
Specialità Medicinale: BETTER 


24 CONFETTI N° di AIC: 027361 017 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica delia società 
Schering AG sita in Berlino - Germania 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1210 DEL 10-12-1996 


Società FARMADES SPA 


VIA DI TOR CERVARA, 282 
00155 ROMA 


Codice Fiscale 00400380580 . 


Specialità Medicinale: LEVOFOLENE 


10 COMPRESSE N° di AIC: 027352 020 
OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


I (SJ li 


Schering SA sita in Lys-Lez-Lannòy - Francia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.î.C. - PPT N, 1211 DEL 10-12-1996 


Società FARMADES SPA 


VIA DI TOR CERVARA, 282 
00155 ROMA 


Codice Fiscale 00400380580 


Specialità Medicinale: PASADEN 


30 COMPRESSE 0,5 MG N° di AIC: 026368 050 
20 COMPRESSE 1 MG N° di AIC: 026368 062 
GOCCE 0,05% 30 ML N° di AIC: 026368 086 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica gocce sono effettuate anche presso le 
officine farmaceutiche della società Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna e della società 
Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI). 


Tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica compresse sono effettuate anche presso 
l'officina farmaceutica delia società Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. - 


a 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 1212 DEL 10-12-1996 


Società FARMADES SPA 


VIA DI TOR CERVARA, 282 
00155 ROMA 


Codice Fiscale: 00400380580 


Specialità Medicinale:  MINIAS 


30 COMPRESSE 1 MG N° di AIC:° 023382 017 
GOCCE ORALI 0,25% 20 ML N° di AIC: 023382 029. 
30 COMPRESSE 2 MG N° di AIC: 023382 031 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica gocce sono effettuate anche presso le 
officine farmaceutiche della società Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna e della società 
Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI). 


Tutte le fasi della produzione delia forma farmaceutica compresse sono effettuate anche presso 
l'officina farmaceutica della società Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1213 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING A.G. 


MULLERSTRASSE, 178 
BERLINO 


Codice Fiscale 
Specialità Medicinale: ULTRAVIST 


"240" 1 FLACONE 50 NL N° di AIC: 026865 018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effsttuate anche presso l'officina farmaceutica dalla società 
Schering Espana SA sita in Ragrid - Spagna 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RR, SE 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1214 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING A.G. 


MULLERSTRASSE, 178 
BERLINO 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: ULTRAVIST" 


"300" 1 FIALA 10 ML N° di AIC: 026965 020° 
"300" 1 FLACONE 50 ML N° di AIC: 026965 044° 
"300" 1 FLACONE 75 ML N° di AIC: 026965 057 
"300" 1 FLACONE 100 ML N° di AIC: 026965 069 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI ‘A.I.C. - PPT N. 1215 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING A.G. 


‘-MULLERSTRASSE, 178 
BERLINO 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: ULTRAVIST 


"300" 1 FLACONE 200 ML N° di AIC: = 026965 133 
"300" 1 FLACONE 500 ML N° di AIC: 026965 145 
"300" 1 FLACONE 1000-ML N° di AIC: 026965 158 


OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


sz 


sereni 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1218 DEL 10-12-1998 


Società SCHERING A.G. 


MULLERSTRASSE, 178 
BERLINO 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale:. ULTRAVIST 


"370" 1 FIALA 30 ML N° di AIC: 026965 071 
"370" 1 FLACONE 50 ML N° di AIC: 026965 083 
"370" 1 FLACONE 100 ML N° di AIC: 026955 095 
"370" 1 FLACONE 200 ML N° di AIC: 026955 107 
"370" 1 FLACONE 500 ML N° di AiCc: 026965 160 
"370" 1 FLACONE 1000 ML N° di AIC: 026985 172 


OGGETTO PROVVELIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblitazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1217 DEL 10-12-1996 
+ Società SCHERING A.G. 
MULLERSTRASSE, 1178 


BERLINO 
Codice Fiscale 


‘ Specialità Medicinale:’ ULTRAVIST 


"150" 1 FLACONE 50 ML N° di AIC: 026965 119 
"150% 1 FLACONE 200 ML N° di AIC: 026965 121 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI RODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società: 
Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 
Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
RI, ESA 
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19-1-41997 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C.-- PPT N. 1218 DEL 10-12-1996 


‘ Società SCHERING SPA 


VIA L'IMANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152. 


Specialità Medicinale: ULTRALAN 


OS 10 CPR 20 MG N° di AIC: 022226 017. 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia 


Hi presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 1219 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA L'IMANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale . 00750320152 


Specialità Medicinale: DOPERGIN 


30 COMPRESSE 0,2 MG N° di AIC: 025997 026 
30 COMPRESSE 0,5 MG N° di AIC:. 025997 038 
30 COMPRESSE 1 MG N° di AIC: 025997 040 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effeftuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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TIZI 


ESTRATTO PROVYEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1220 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 
Specialità Medicinale: GASTROGRAFIN 


FLACONE ORALE 100 ML N° di AIC: 023085 020 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI ‘A.1.C. - PPT N. 1221 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA L'MANCINELLI, 11 
20131 — MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 


Specialità Medicinale: NERISONA 


FLACONE LOZIONE 30 ML N° di AIC: 023722 123 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della socistà 
Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 
e LI CUI NEL TE III STES IIENZI ITIZIL III ZI TIPI MEC ZIONI III II 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1222 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING A.G. 


MULLERSTRASSE, 178 
BERLINO 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: ISOVIST 


"280" 1 FLACONCINO 10 ML N° di AIC: 027532 062 
"280" 1 FLACONCINO 20 ML N° di AIC: © 027532 074 
"280" 1 FLACONE 50 ML N° di AIC: 027532 086 
"280" 1 FLACONE 100 ML N° di AIC: 027532 098 
"280" 1 FLACONE 150 ML N° di AIC: 027532 100 
"280" 1 FLACONE 200 ML N° di AIC: 027532 112 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 3 
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C..- PPT N. 1223 DEL 10-12-1996 
Società SCHERING A.G. 


MULLERSTRASSE, 178 
BERLINO 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: ISOVIST 


"190" FLACONE 10 ML N° di AIC: 027532 011 
"190" FLACONE 20 ML N° di AIC: . . 027532 023 
“240" FLACONE 10 ML < N° di AIC: 027532 035 
"240" FLACONE 20 ML N° di AiC: 027532 047 
"300" FLACONE 10 ML N° di AIC:. 027532 050 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società. 
Schering Espana SA sita in Madrid - Spagna 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1224 DEL 10-12-1996 


. Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 
Specialità Medicinale: NOVOGYN 
21 1BLISTER X 2 1CONF N° di AIC: 022521 013 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering AG sita in Berlino - Germania 


fl presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 1225 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA LMANCINELLI, 11 
20131 MILANO: 


Codice Fiscale 00750320152 


Specialità Medicinale: MICROLUT 


35 CONFETTI N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIRENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


023791 015. 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering AS sita in Senino - Germania 


n presente provvecimenmo na effetto dalla daia di pubblicazione suila Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1226 DEL 10-12-1926 


Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELU, 1.1 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 


Specialità Medicinale: EUGYNON 


1 BLISTER X 21 CONF N° di AIC: 021160 015 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


Schering AG sita in Berlino - Germania 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Ma ge 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1227 DEL 10-12-1996 
Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152. 


Specialità Medicinale: DIANE 
21 CONFETTI N° di AIC: 023777 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering AG sita in Berlino - Germania 


Hl presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1228 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA L.MANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 


Specialità Medicinafe:: NORISTERAT 


1 FIALA 1 ML: - N° di AIC: — 026581013 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso-l’officina farmaceutica della società 


Schering AG sita in Berlino - Germania 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1229 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELLI, 11 
20131. MILANO 


Codice Fiscale . 00750320152 


- Specialità Medicinale: TRIGYNON 


21 CONFETTI N° di AIC: © 024870 014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering AG sita in Berlino - Germania 
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Hi presente provvedimenio ha effetio dalia data di pubblicazi 


ESTRATTO PROVYEDINENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 1230 DEL 10-12-1988 


Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELLI, 11 
29134 — MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 


Specialità Medicinale: PROVIRON 


20 COMPRESSE.50-MG N° di AIC:- 021938 055 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia 


H presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di ‘A.C. - PPT N. 1231 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA L.MANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 


Specialità Medicinale: PROGYNOVA 


20 CONFETTI 2 MG — N° di A!C: 021226 016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI. MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia 


U presente. provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1232 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELLI, 11 
20131 — MILANO 


Codice Fiscale 00750320152. 


Specialità Medicinale: ANDROCUR 


15 COMPRESSE 50 MG N° di AIC: ‘023090 018 
25 COMPRESSE 50 MG N° di AIC: 023090 020 
30 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 023090 044 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


Na 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1233 DEL 10-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA L.MANCINELLI, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 
. Specialità Medicinale: . CORTIFLUORAL 


FLACONE SOLUZIONE 10 ML" N° di AIC: 017651 023 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società 


Schering Espana SA sita. in Madrid (Spagna) e della società Montefarmaco S.p.A. sita in via G: 
Galilei, 7 - Pero (MI 


li presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 1234 DEL 19-12-1996 


Società SCHERING SPA 


VIA LIMANCINELLI,-11 
201371 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 


Specialità Medicinale: NOCTAMID 


30 COMPRESSE 1 MG N° di AIC: 025057 011 
30 COMPRESSE 2 MG N° di AIC: 025057 023 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effetiuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering SA sita in Lys-Lez-Lannoy - Francia - 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiaie. 


Re 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1235 DEL 10-12-1956 
Società FARMADES SPA 


VIA DI TOR CERVARA, 282 
00155. ROMA 


Codice Fiscale 00400380580 


Specialità Medicinale: KIRON 


21 CONFETTI, N° di AIC:. 027305 010. 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering AG sita in Berlino - Germania 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROYVEBDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1236 DEL 10-12-1996. 


Società GLAXO WELLCOME 
S.P.A. 


VIA A. FLEMING, 2 
37100 VERONA 


Codice Fiscale 00212840235 


Specialità Medicinale:  ZINNAT 


"P" 12 COMPRESSE RIVEST.125 MG N° di AIC: 026915 013 
12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG N° di AiC: 026915 025 
‘6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG N° di AIC: 026915 037 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono 
effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.A. sita in via Firenze, 40 - 
Trezzano Rosa (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione suila Gazzetta Ufficiale. 


spe 


14-1-1997* © Supplemento ordinario‘ alla GAZZETTA UFFICIALE. — Serie generale - n. 16 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1237 DEL 10-12-1996 


Società GLAXO WELLCOME 
S.P.A. 


VIA A. FLEMING, 2 
37100 VERONA 


‘ Codice Fiscale 00212840235 . 


Specialità Medicinale: CEPOREX 


‘8 CAPSULE:500 MG N° di AIC: 022086 045 
"1"8 COMPRESSE 1G N° di ATC: 022086 110 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sui prodotto finito sono 


‘ effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.A. sita in via Firenze, 40 - 


; 
Trezzano Rosa (Mi) 


ll presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1253 DEL 10-12-1996 
Società LA FARMOCHIMICA ITALIANA 
SRL 
VIA GESÙ 10 
20123 MILANO 


. Codice Fiscale 09098120158 


Specialità Medicinale: SOPULMIN 


20 BUSTINE 300 MG N° di AIC: 025533 225 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO - 


Tutte le fasi della produzione eccetto le operazioni di confezionamento primario e secondario - 
sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel farmaceutici S.r.l.sita in 
Stradone Farnese, 118 - Piacenza. 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina 
farmaceutica della società Sigmar Italia S.r.l. sita invia Sombreno, 11 - Almé (BG) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ce Rea 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1264 DEL 12-12-1996 


Società FARMACEUTICI CABER - 
S.P.A. 


VIA CAVOUR, 11 
44022 — COMACCHIO 


Codice Fiscale 00964710388 
Specialità Medicinale: ACIPEM 


20 CAPSULE 400 MG . N° di AIC: 025032 018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica delia società 
European Generics Vandervel Group S.r.l. sita in via R. Follereau, 25 - Nembro (BG) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1265 DEL 12-12-1996 


Società FARMACEUTICI CABER 
S.P.A. 


VIA CAVOUR, 11 
44022 COMACCHIO 


Codice Fiscale 00964710388 


Specialità Medicinale: ROXENIL 


30 CAPSULE 20 MG N° di AIC: 025496 074 
OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


European Generics Vandervel Group S.r.l. sita in via R. Foliereau, 25 - Nembro (BG) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 . Supplemento ordinario’ alla. GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C, - PPT N. 1266 DEL 12-12-1996 


Società INVERNI DELLA BEFFA 
SPA 


GALLERIA PASSERELLA, 2 
MILANO 


Codice Fiscale 02301090169 


Specialità Medicinafe: ANGIZEM 


50 COMPRESSE 60 MG N° di AÎC: 025280 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Synthélabo Grcups sita in Tours {Francia} 


.Ji presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiaie. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1267 DEL 12-12-1996 


Società LABORATORI ITALIANI VAILLANT 
S.RL. 


VIA ANFOSSI, 2 
20100 MILANO 


Codice Fiscale 00792990152 


Specialità Medicinale: OTOPAX 


FLACONE CONTAGOCCE 6G N° di AIC: 027872 011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


{ controlli di qualità microbiologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società 
BIOLAB S.r.l, sita in via B. Buozzi,2 - Vimodrone (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ‘ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale < ‘n. 0 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1268 DEL 12-12-1996 


Società ASTA MEDICA 
S.P.A. 


VIA G. ZANELLA, 3/5 
20133 ‘MILANO 


| Codice Fiscale 00846530152 


Specialità Medicinale: CRONAUZAN: 


30 CAPSULE 15 MG N° di AIC: 026255 012 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina 
farmaceutica della società Sidefarma Socisdade Industrialde Expansao Farmaceutica Lda. - Rua 
da Guiné - Prior Velho - Sacavém 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1269 DEL 12-12-1996 


Società POLI INDUSTRIA CHIMICA 
SPA 


PIAZZA AGRIPPA, 1 
20141 MILANO 


‘ Codice Fiscale 00746490150 


Specialità Medicinale: CEFIRAN 


IM IV 4 FL.500 MG + SOLV.2 ML N° di AIC: 024348 043 
IM IV 1 FL.1000 MG + SOLV.4 ML N° di AIC: 024348 056 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccstto quelie relative alle fiale solventi e quelle relative ai controlli 
di qualità sul prodotto finito, sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 1.S.F. 
S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma.. 


La produzione delle fiale solventi ed i controlii di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso 
la propria officina farmaceutica sita in Quinto de’ Stampi via Volturno, 48 - Rozzano (Mi) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1270 DEL 12-12-1996 


Società ITALFARMACO 
S.P.A. 


VIALE FULVIO TESTI, 330 
20126 MILANO 


Codice Fiscale 00737420158 


Specialità Medicinale:  PERIPLUM INFUSIONE 


1 FL. 50 ML 0,02% + DEFLUSSORE. N° di AIC: 027723016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO ©’ 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortila sita in viale Fulvio Testi, 330 - Milano 


{l presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA .DI A.I.C. - PPT N. 1271 DEL 12-12-1996 


Società BAYER AG 


LEVERKUSEN (GERMANIA) 


. Codice Fiscale 


Specialità Medicinale:  CIPROXIN 


10 COMPRESSE RIVESTITE 250. MG. N° di AIC: 026564 019. 
6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG- N° di AIC: 026664 021 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le fasi della produzione dello sfuso sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della 
società Baver AG sita in Leverkusen (Germania). 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblitazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 5 Serie generale - n. 19 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT_N. 1272 DEL 17-12-1996 


Società PARKE DAVIS 
SPA 


VIA C. COLOMBO, 1 
20020 LAINATE 


. Codice Fiscale 09810140153 


Specialità Medicinale:‘ AURANTIN 


5 FIALE 5 ML 50 MG/ML N° di AIC: 028823 019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Pharma 
Hamein GmbH sita in Langes Feld 13 - Hamelin {Germania} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1273 DEL 17-12-1996 


Società ORGANON ITALIA 


S.P.A. 
VIA OSTILIA, 15 
00184 ROMA 


Codice Fiscale 00405640582 


Specialità Medicinaie: ‘ ANDRIOL 


30 CAPSULE 40 MG N° di AIC: .. - 024585 010 
60 CAPSULE 40 MG N° di AIC: 024585 034 
.OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


La fase di produzione del semilavorato relativa alla diluizione e-solubilizzazione della dispersione 
di testosterone undecanoato in acido oleico, immediatamente prima dell'incapsulamento è 
effettuata presso l'officina farmaceutica della società 


Rn Scherer S.n.A. sita in via Nettunzense Km 20,100 - Aprilia (LI) 
Il presente provvedimenio ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SIE, DIRI 


14-31-1997 — _ Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


annie terme grane 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 1274 DEL 17-12-1996. 


Società FARMACEUTICI CABER 
S.P.A. 


VIA CAVOUR, 11 
44022 | COMACCHIO 


Codice Fiscale 00964710388 - 


Specialità Medicinale: CESPORAN . 


8 COMPRESSE 1 G N° di AIC: 024106 078 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO . 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Biopharma S.r.l. sita in via delle Gerbere s.n.c. - Santa Palomba (Roma) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1275 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO FOSFATO 


10 FIALE 2MEQ/1ML' N° di AIC: 030935 074./G 
50 FIALE 2MEQ/1ML N° di AIC: 030935 086 /G 
100 FIALE 2MEQ/1ML N° di AIC: 030935 098 /G 
5 FIALE 2MEQ/2ML N° di AIC: 030935 100 /G 
10 FIALE 2MEQ/2ML N° di AIC: 030935 112 /G 
50 FIALE 2 MEQ/2ML N° di AIC: 030935 124 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


‘ It presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


200, e 


14-1-1997 


nr ace ever rai 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


| ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 1276 DEL 17-12-1926 


.Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


- VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469510159 


Specialità Medicinale: POTASSIO CLORURO 


FORMULA 4 FIALE 1 ML N° di AIC: 030934 018 /G 
FORMULA 4 FIALE 2 ML N° di AIC: 030934 020 /G 
FORMULA 4 FIALE 5 ML N° di AIC: . 030934 032 /G. 
FORMULA 4 FIALE 10 ML N° di AIC:. 030934 044 /G 
FORMULA 4 FIALE 20 ML N° di AIC: 030934 057 /G 
FORMULA 4 5 FIALE 1 ML N° di AIC: 030934 107 /G 


- - OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso-la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha' effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


CRT TNT TTI e nese nr DA, 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. ‘1277 DEL 17-12-1996 


Società: BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice.Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO FOSFATO 


2 MEQ/ML FIALE 1 ML N° di AIC:. 
2 MEGQ/ML FIALE 2 ML N° di AIC: 
2 MEO/ML FIALE 5 ML N° di AIC: 
2 MEGQ/ML FIALE 10 ML N° di AIC: 
2 MEG/ML FIALE 20 ML N° di AIC: 
5 FIALE 2MEQ/1ML N° di AIC: 


DU pur di 41 SSD AT PO A pece I II Si rien pere. sm a 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SIT 


RODUTTIVO 


030935 011 /G 


030935 023 /G 
030935 035 /G 
030935 047 /G 
030935 050 /G 
030935 062 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


LI 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFI 


CIALE Serie generale. - n. 19 


ter rango 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1273 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:- POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


FORMULA 3 5 FIALE. 2 ML 
FORMULA 3 10 FIALE 2 ML 
FORMULA 3 50 FIALE 2 ML 
FORMULA 3 100 FIALE 2 ML 
FORMULA 3 FIALA 5 ML 
FORMULA 3 5 FIALE 5 ML 


N° di AIC:- 
N° di AIC: 
N°. di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 


029687 074./G 
029687 086 /G 
029687 098 /G 
029687 100 /G 
029687 112 /G 
029687 124 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica sita in. 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


fl presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESITI 


14-1-1997 o Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 
brr nianiiti nare ritiri iii ritiri terriera itato 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1279 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 094696510159 


Specialità Medicinale: .POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 2 5 FIALE 1 ML N° di AIC: 030933 372 /G 
. FORMULA 2 10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030933 384 /G 
FORMULA 2 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030933 408 /G 
100 FIALE 1 ML N° di AIC:. 030933 410 /G 
FORMULA 2 5 FIALE 2 ML N° di AIC: 030933 422 /G 
FORMULA 2 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030933 434 /G 


OCCETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effottuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via KMuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 2 — 


14-1-1997 - Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE: 


Serie generale - n. 18 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1280 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 2 FIALA 1 ML N° di AIC: 
FORMULA 2 FIALA 2 ML N° di AIC: 
FORMULA 2 FIALA 5 ML - N° di AIC: 
FORMULA 2 FIALA 10 ML N° di AIC: 
FORMULA 2 FIALA 20 ML N° di AIC: 
FORMULA 1 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030933 067/G. 


030933 079/G 


‘ 030933 081 /G 


030933 093 /G 
030933 105 /G 


030933 358 /G. 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulta Gazzetta Ufficiale. 


a 


14-1-1997 ©. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 
i _—_———_——————————Ék1ktmccccrti@ 000" ono scrmmm ein smi Dc 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N, 1281 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL. 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 GROSOTTO 


Codice Fiscale . . 09469610159 


Specialità Medicinale:  POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA FIALA 1 ML: N° di AIC: 030933 016 /G 
FORMULA FIALA 2 ML N° di AIC: 030933 028 /G 
FORMULA FIALA 5 ML N° di AIC: 030933 030 /G 
FORMULA FIALA 10 ML N° di AIC: 030933 042 /G 
FORMULA FIALA 20 ML N° di AIC:. — 030933 055 /G 
FORMULA 1 5 FIALE 1 ML N° di AIC: 030933 168 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 


14-1-1997 Supplemento: ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1282 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


‘ Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: PAPAVERINA.CLORIDRATO 


50 MG/3 ML-FIALA 3 ML N° di AIC: 
5 FIALE 50MG/3ML N° di AIC: 
10 FIALE S0MG/3ML.. N° di AIC: 
50 FIALE 50MG/3ML N° di AIC: 
100 FIALE 50MG/3ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030932 026 /G 
030932. 077 /G: 


030932 089 /G 
030932 091 {G 
030932 103 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto {SO} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 31 — 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA-DI ‘A.I.C. - PPT N. 1283 DEL 17-12-1996. 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: MAGNESIO SOLFATO 


100-FIALE 16/10ML - N° di AIC: 
‘5 FIALE 2G/10ML N° di AIC: 
10 FIALE 2G/10ML N° di AIC: 
‘50 FIALE 2G/10ML N° di AIC: 
100 FIALE 26/10ML N° di AIC:. 
5 FIALE 2,5G/10ML N° di AIC:. 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030927 115 /G 


5 
030927 127 /G 


‘030927 077 /G. 
‘030927 089 /G 
‘030927 091 /G 
030927 103 /G < 


Tutte le fasi della produzione sono éffettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


na, 10 


14-1-1997 - Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


Laetitia meet 


re ee 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1284 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


‘ Specialità Medicinale:  LIDOCAINA CLORIDRATO 


100 FIALE 50 MG/SML N° di AIC: 030926 063 /G 
5 FIALE 200MG/10ML. N° di AIC: 030926 075 /G 
10 FIALE 200MG/10ML . N° di AFC: 030926 087 /G 
50 FIALE 200MG/10 ML N° di AÎC: 030926 099 /G 
100 FIALE 200MG/10 ML N° di AIC: 030926 101 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi detta produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in . 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SS, en 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE. 


Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1285 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 . 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


33% 5 FIALE 1 ML 
33% 10 FIALE 1 ML 
33% 50 FIALE 1 ML 
33% 100 FIALE 1 ML 
33% 5 FIALE 2 ML 
33% 10 FIALE 2 ML 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC: 


N° di AIC:- 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 


N° di AIC: 


032390 078 
032390 080 


032390 092: 


032390 104 


032390 116 
32390 128 


III ra 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ii 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ret y__ terror LL TT ZZZZZZE 


Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1286 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale | 09469610159 


‘ Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


10% 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 
10% 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 
10% 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 
10% 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 
10% 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 
10% 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


032390 015 
032390 027 
032390 039 
032390 041 
032390 054 
032390 066 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 
e ore i I e eh 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1287 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


33% FIALE 1 ML 
33% FIALE 2 ML 
33% FIALE 5 ML 
33% FIALE 10 ML 
33% FIALE 20 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030923 611 /G 
030923 623 /G 


-030923 635 /G 


030923 647 /G 
030923 650 /G 


Tutte le fasi.della produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


sigh 


4-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1288 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale -. 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


5% 10 FIALE 5ML = N° di AiC: 030923 751 /G° 
5% 50 FIALE 5 ML N° di AIC: 030923 763 /G 
5%100 FIALE 5 ML N° di AÎC: 030923 775 /G 
— 5% 5 FIALE 10 ML N° di AIC: 030923 787 /G 
5% 10 FIALE 10 ML N° di AIC: 030923 799 /G . 
5% 50 FIALE 10 ML i° di AIC: 030223 801 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi delia produzione sono effetiuate anche presso la propria officina fermaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


I{ presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RIS, a EI 9 


14-1Î997 Sunrlomento crdinario. alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1289 DEL 17-12-1996 


- Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: “SODIO BICARBONATO 


1 MEQ/ML FIALA 1 ML: N° di AIC: 030940 011 /G 
1 MEO/ML FIALA 2 ML N° di AIC: 030940 .023 /G - 
1 MEQ/ML FIALA 5 ML N° di AIC: ‘030940 035/G 
1 MEQ/ML FIALA 10 ML N° di AIC: 030940 047./G 
1 MEQ/ML FIALA 20 ML N° di AIC: 030940 050 /G 
5 FIALE IMEQ/1ML N° di AIC: 030940 389 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso fa propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1290 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: CALCIO GLUCONATO 


10% 10 FIALE 1 ML N° di AIC: 030911 073 /G 
10% 50 FIALE 1 ML N° di AIC: 030911 085 /G 
10% 100 FIALE 1 ML N° di AIC: 030911 097 /G 
10% 5 FIALE 2ML N° di AIC: 030911 109 /G 
10% 10 FIALE 2 ML N° di AIC: 030911 111 /G 
10% 50 FIALE 2 ML N° di AIC: 030911 123 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


. I presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RS, | gota 


Serie generale - n. 10 


14-1-1997 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1291 DEL 17-12-1996. 


. Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO LATTATO 


2 MEG/MI FIALA 1 ML N° di AIC: 030936 013 /G 
2 MEQ/ML FIALA 2 ML N° di AIC: 030936 025 /G 
2 MEG/MIL FIALA 5 ML N° di AIC: 030936 037 /G 
2 MEQ/ML FIALA 10 ML N° di AIC: 030936 049 /G . 
2 MEQ/MIL FIALA 20 ML N° di AIC: 030936 052 /G 
5 FIALE 2MEQ/1ML N° di AIC: 030936 064 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


VU 9 Vanorres 


. Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RE, ee 


14-1-1997 ___ Supplemento ordinario alla. GAZZETTA UF FICIALE Serie generale - n. 10 


: ESTRATTO PROVVEDIMENTO .DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1292 DEL 17-12-1396 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE. 
23034 | GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: POTASSIO LATTATO 


10 FIALE 2MEQ/1ML N° di AIC: 030936 076 /G 
50 FIALE 2MEQ/1ML. N° di AIC: 030936 088 /G 
100 FIALE 2MEQ/IML N° di AIC: 030936 090 /G 
. ® 5 FIALE 2MEQ/2ML N° di AIC: 030936 102 /G 
10 FIALE 2MEQ/2ML N° di AIC: 030936 114 /G 
50 FIALE 2MEO/2ML N° di AIC: 030936 126 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
- Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita în 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


H presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


lf 


14-31-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1293 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


‘VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09459610159 - 


‘ Specialità Medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


10 FIALE 1IMEQ/1ML N° di AIC: 
100 FIALE 1IMEQ/1ML N° di AiC: 
50 FIALE 1IMEQ/1ML N° di AIC: 
5 FIALE 1IMEQ/2ML N° di AIC: 
10 FIALE 1MEQ/2ML N° di AiC: 
50 FIALE IMEQ/2ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030910 071/6. 


030910 083 /G 
030910 095 /G 
030910 107 /G 
030910 119 /G 
030910 121 /G 


Tutte fe fasi delia produzione sone effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Pc TE 


de a i ne e er TITO PI ernia I rette rm ren ce eee comic n rente perc 


-1.1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE MT Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1294 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


‘ Codice Fiscale. . 09469610159 


. Specialità Medicinale: SODIO CLORURO: 


0,9% 50 FIALE 10 ML N° di AIC: 030942 484 /G 
0,9% 100 FIALE 10 ML N° di AIC: 030942 496 /G 
0,9% 5 FIALE 20 ML N° di AIC: 030942 508 /G 
0,9% 10 FIALE 20 ML N° di AIC: 030942 510 /G 
0,9% 50 FIALE 20 ML N° di AIC: 030942 522 /G 
0,9% 100 FIALE 20 ML N° di AIC: 030942 534 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


=) 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1295 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale -09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


10 FIALE IMEQ/IML N° di AIC: 
50 FIALE 1MEQ/1ML N° di AIC: 
100 FIALE 1MEQ/1ML N° di AIC: 
5 FIALE 1MEO/2ML N° di AÎIC: 
10 FIALE 1MEQ/2ML N° di AIC: 
50 FIALE 1MEQ/2ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030943 070 /G 
030943 082 /G: 
030943 094 /G 
030943 106 /G 
030943 118 /G 
030943 120 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


1-1-1997. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N.. 1296 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 = GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


100 FIALE 1IMEGQ/2ML N° di AIC: 
5 FIALE 1MEQ/SML N° di AIC: 
10 FIALE 1MEG/SMIL N° di AIC: 
50 FIALE 1MEQ/SMIL - N° di AIC: 
100 FIALE 1MEQ/SML N° di AIC: 
5 FIALE IMEQ/10ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030943 132 /G 
030943 144 {G 
030943 157 /G 
030943 189 /G 
030943 171 /G 
030943 183 /G 


‘ Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 45 — 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1298 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 GROSOTTO 


Codice Fiscale 094696510159 


Specialità Medicinale: CALCIO CLORURO. 


FIALA 1000 MG/ 10 ML N° di AIC: 
5 FIALE 1000MG/10ML N° di AIC: 
10 FIALE 1000MG/10 ML N° di AIC: 
50 FIALE 1000MG/10 ML N° di AIC: 
100 FIALE 1000MG/10ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030909 028 /G 
030909 079 /G 
030909 081 /G 
030909 093 /G 
030909 105 /G 


Tutte ie fusi delia produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1299 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: | ATROPINA SOLFATO 


FIALA 1 MG/1 ML N° di AIC: 
5 FIALE 1 MG/1ML N° di AIC: 
10 FIALE 1 MG/1ML N° di AIC: 
50 FIALE 1IMG/1ML N° di AIC: 
100 FIALE 1 MG/1ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


- 030908 026 /G 


030908 077 /G 
030908 089 /G 
030908 091 /G 
030908 103 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


2. M 


14-1-1997 © se Supplemento ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE Serie ‘generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 1300 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILE 


FIALA 1. ML. N° di AIC: 
FIALA 2 ML N° di AIC: 
FIALA 5 ML - N° di AIC: 
FIALA 10 ML N° di AIC: 
FIALA 20 ML N° di AIC: 
5 FIALE 1 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030906 097 /G 
030906 109 /G 
030906 111 /G 
030906 123 /G 
030906 135 /G 
030906 212 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data-di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RE ES 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE -Serie generale = 1 


ORE T Rv 
TESI E VENE Ret TTI seme im pr ATI 
ribatte enna 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO. DI MODIFICA DI A.LLC. - PPT N. 1301 DEL 17-12-1295 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO LATTATO 


FORMULA 8 FIALE 1 ML N° di AIC: 030944 096 /G 
FORMULA 8 FIALE 2 ML N° di AIC: 030944 108 /G 
FORMULA 8 FIALE 5 ML N° di AIC: = 030944 110 /G 
FORMULA 8 FIALE 10 ML N° di AIC: 030944 122 /G 
FORMULA 8 FIALE 20 ML N° di AIC: 030944 134 /G 


‘ OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


-Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


UR 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A...C. - PPT N. 1302 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


.Specialità Medicinale: SODIO CITRATO 


3,8% FIALA 1 ML N° di AIC: 
3,8% FIALA 2 ML 
3,8% FIALA 5 ML 


030941 013/G 
N° di AIC: 030941 025 /G 
N° di AIC: 030941 037 /G° 
3,8% FIALA 10 ML N° di AIC: 030941 049 /G 
3,8% FIALA 20 ML N° di AIC: . 030941 052 /G 


3,8% 5 FIALE 1 ML - N° di AIC: 030941 140 /G 
OGGETTO PROVVED!MENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 


via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. . 


_ 49 — 


14-1-1997 Supplemento crdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. ] 


_—sr—_"—8 —=—="="—"—"—==——=="_——r——rt-mtmt1m@6kh_ = 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 1303 DEL 17-12-1996 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ADRENALINA 


1 FIALA IMG/1ML. N° di AIC: 030907 063/G 
5 FIALE 1 MG/MML. N° di AiC: 030907 075/G 
10 FIALE 1IMG/1ML . N° di AIC: 030907 087 16 
50 FIALE 1 MG/1ML N° di AIC: 030907 099 /G 
100 FIALE 1 MG/1ML N° di AIC: 030907 101 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Nuova Provinciale - Grosotto (SO) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1304 DEL 17-12-1996 


Società BRACCO S.P.A. 


VIA EGIDIO FOLLI, 50 
20134 MILANO 


Codice Fiscale 00825120157 


Specialità Medicinale: ESCOR 


"RETARD" 30 CAPSULE 8 MG N° di AIC: 029078 019 
"RETARD" 50 CAPSULE 8 MG N° di AIC: 029078 021 
"RETARD" 30 CAPSULE 16 MG N° di AIC: 029078 033 
"RETARD" 50 CAPSULE 16 MG N° di AIC: 029078 045 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produziorie sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via E. Folli, 50 - Milano 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Pea, peer 


14.1.1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE ‘ Serie generale - n. 19 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.ì.C. - PPT N. 14305 DEL 17-12-1996 


Società BRACCO S.P.A. 


VIA EGIDIO FOLLI, 50 
20134 MILANO 


Codice Fiscale . 00825120157. 


Specialità Medicinale: TEBRAXIN 


6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG N° di AIC: © 028058 093 
6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG N° di AIC: 028058 105 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via E. Folli, 50 - Milano 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.LLC. - PPT N. 1306 DEL 17-12-1996 


Società LABORATORI DELALANDE ISNARDI 
S.P.A. 


VIA XXV APRILE, 69 
18100 ONEGLIA 


Codice Fiscale 00487310013 


Specialità Medicinale: FOILLE SOLE 


CREMA 30 G. N° di AIC: 027546 011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO.DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Laboratoiros Delagrange (Gruppo Syntheiabo) sita in Alcobendas - Madrid (Spagna) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


sl 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE: Serie generale - n. 
Ci iii e 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1307 DEL 17-12-1996 


Società LIFEPHARMA 
S.P.A. 


VIALE F. TESTI, 330 
20100 MILANO 


Codice Fiscale 05062510150 


Specialità Medicinale: FLEXEN 


GEL TUBO 5% 100 G N° di AIC: 023401 122 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
ppe! Farmaceutici S.r.l sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1308 DEL 17-12-1996 


Società LIFEPHARMA 
S.P.A. 


VIALE F..TESTI, 330 
20100 MILANO 


Codice Fiscale ‘05062510150 
Specialità Medicinale: FLEXEN 


* 30 CAPSULE RETARD 200 MG. > N° di AIC: 023401 110 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via F. testi, 330 - Milano ed anche presso l'officina farmaceutica della società 
S.1A.T S.r.1. sita in via Ariosto, 50/60 


Trezzano S/Naviglio (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19 
—=T=«<—===——=etmcene e III ASELNOCZZZZ == 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A...C. - PPT N. 1309 DEL 18-12-1996 


Società CYANAMID ITALIA 
S.P.A. 


ZONA INDUSTRIALE XV STRADA 
95030 CATANIA 


Codice Fiscale 00130300874 


Specialità Medicinale: SUPRAX 


5 COMPRESSE 400 MG N° di AIC: 027127 036 
GRANULATO 2% 2 G N° di AIC: 027127 051 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlli di qualità sui prodotto finito sono effuttuati anche presso l'officina farmaceutica 


. della società F.LR.RA. S.p.A. sita in via di Scandicci, 37 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufiiciale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1310 DEL 19-12-1996 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA DEGLI ARTIGIANELLI, 10 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: CAOMET 


10 FLACONCINI ORALI 50 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


025244 031 


Tutte le fasi della produzione, eccetto i controlii di qualità sul prodotto finito sono effettuate 


anche presso l'officina farmaceutica della società Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - 
Pero {MI}. 


1 controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società 
Zambon Group S.p.A. sita in via della Chimica, 9 - Vicenza. 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA .DI A.I.C. - PPT N. 1311 DEL 19-12-1996 - 


Società SOFAR S.P.A. 


VIA RAMAZZINI, 5 
20129. MILANO 


Codice Fiscale 03428610152 


Specialità Medicinale: GLICEROLO 


6 SUPPOSTE BB 1,5G IN? di AIC: 029720 036 /G 
18 SUPPOSTE BB 1,5 G N° di AIC: 029720 048/G 
6 SUPPOSTE AD 2,5 G N° di AIC: ‘(029720 051/G 
18 SUPPOSTE AD 2,5G N° di AIC: 029720 063/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi Uella produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Farma3 S.r.l. sita in via Solferino, 42 - Meda 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1312 DEL 12-12-1996 


Società MERCK SHARP E DOHME 
S.P.A. 


VIA G.FABBRONI, 6 
00191 ROMA 


Codice Fiscale. 00422760587 
Specialità Medicinale: TIENAM 


1 FLAC. INIETT. 500 MG + SOLV N° di AIC: 025887 035 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione delle sacche di solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica delia società IPRA sita in via Giangagliano - Z.1. Dittaino.- Assoro (EN) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


a <p 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale. - n. 10 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1313 DEL 19-12-1996 


Società LABORATORIO CHIMICO GARANT 
S.R.L. 


VIA MELZI D'ERIL, 29 
20124 MILANO 


-Codice Fiscale 01668550151 


Specialità Medicinale:  ALGOLIDER 


30 BUSTINE 100 MG - N° di AIC: 028509 026 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
FINE FOODS NTM S.p.A. sita in via Grignano, 45 - Brembate (BG) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1314. DEL 19-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 


FLACONE PLASTICA CUPAC 11L N° di AIC: 031430 073/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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14-1-1997 Suppleme 


to ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 1315 DEL 19-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.PA. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale . 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 


FLACONE PLASTICA MAMORPACK 3L N° di AIC: 031430 010 /G 
FLACONE PLASTICA MAMORPACK 5 L N° di AIC:- 031430 022 /G 
FLACONE PLASTICA MAMORPACK 6 L N° di AIC: 031430 034 /G 
FLACONE PLASTICA MAMORPACK 10 L N° di AIC: 031430 046 /G 
FLACONE PLASTICA MAMORPACK 11 L N° di AIC: 031430 059 /G 


FLACONE PLASTICA CUPAC 6L N° di AIC: 031430 061 /G — 


OIOSLNICTIAI DIININAIITINIBRENMTENI PALI SRP IIIION A DIPENDENZA PILA 1 
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Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


{ presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO. PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1316 DEL 19-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE+BASICHE PER EMODIALISI 


SACCA PLASTICA CUPAC 11 LT N° di AIC: 031434 071/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1317 DEL 19-12-1996 - 


Società FRESENIUS SISTEMI. TERAPEUTICI. 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
‘ 26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE+BASICHE PER EMODIALISI 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT. N° di AIC: 031434 018/G 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT N° di AIC: = 031434 020/S 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 6 LT N° di AIC: 031434 032/G 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT N° di AIC: 031434 044{G 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT N° di AIC: 031434 057 /G 
SACCA PLASTICA CUPAC 6 LT N° di AIC: 031434 069/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI-MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1318 DEL 19-12-1996 


| Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI . 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI 


SACCA 11 LT PLASTICA CUPAC N° di AIC: 031428 079 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI RODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SRO, got 


14-1-1997 Supplemerto ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 10. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.LC. - PPT N. 1319 DEL 19-12-1998 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 
VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale. 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI . 


SACCA 3 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031428 016 /G 
SACCA 5 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031428 028 /G 
SACCA 6 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031428 030 /G 
SACCA 10 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031428 042 /G 
‘ SACCA 11 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031428 055 /G 
SACCA 6 LT PLASTICA CUPAC N° di AIC: 031428 067 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenius Franco sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex {Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.L.C. - PPT N. 1320 DEL 19-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale ’ 00112720198 
Specialità Medicinafe:- SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO. PER: EMODIALISI 


SACCA 11 LT PLASTICA CUPAC N° di AIC: 031419 070/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso l'officina fanmuceutica delia società 
Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. . 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.L.C. - PPT N. 1321 DEL 19-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI 


SACCA 3 LT PLASTICA MAMKORPACK N° di AIC: 031419 017/G 
SACCA 5 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031419 029/G 
SACCA 8 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031419 031/G 
SACCA 10 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031419 043/G 
SACCA 11 LT PLASTICA MAMORPACK N° di AIC: 031419 056/G 
SACCA 6 LT PLASTICA CUPAC N° di AIC: 031419 068/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
- Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1322 DEL 19-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198 


| Speciatità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI 


SACCA PLASTICA CUPAC 11LT N° di AIC: 031433 079/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


ll presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento erdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 
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ESTRATTO PROVVERIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1323 DEL 19-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8. 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198" 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE SENZA GLUCOSIO PER EMODIAL 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT N° di AIC: 031433 016 /G 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT N° di AIC: 031433 028 /G 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 6LT N° di AC: 0314433 030 /G 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT N° di AIC: 031433 042 /G 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT N° di AIC: 031433 055 /G 
SACCA FLASTICA CUPAC GLT N° di AIC: 031433 067 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tuite le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenivs France sita in rue des Remparts, 6 - Lotuviers - Cedex (Francia) 


{f presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1324 DEL 19-12-1996 


Società ALLERGAN S.P.A. 


VIA COSTARICA, 20/22 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 00431030584 


Specialità Medicinale: EXOCIN 


COLLIRIO 0,3% 5 ML R° di AiC: 027234 018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tuîte le fasi cella produzione seno efsttuato ancho presso l'officina farmacsutica delia società 
Allergan Pharmaceutica!s Ltd. sita in Casttebar Road, Westoeri, County Kayo - irianda 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997.. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE: Serie generale - n. 19 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO. DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 1325 DEL 19-12-1996 


Società ALLERGAN S.P.A. 


VIA COSTARICA, 20/22 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 00431030584 
Specialità Medicinale: PROPINE 


FLACONE COLLIRIO 3 ML N° di AIC: 025252 038 
OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Altergan Pharmaceuticals Ltd. sita in Castlebar Road, Westport, County Mayo - Irlanda 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1326 DEL 19-12-1996 


Società ALLERGAN S.P.A. 


VIA COSTARICA, 20/22 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 00431030584 


Specialità Medicinale: IMIDAZYL 


COLLIRIO 10 ML 0,1% N° di AIC: 003410 026 
"ANTISTAMINICO" COLLIRIO 10 ML N° di AIC: 003410 040 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


Allergan Pharmaceuticals Ltd. sita in Castlebar Road, Westport, County Mayo - Irlanda 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


Mt i 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie ‘generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1327 DEL 19-12-1996 


Società ASTA MEDICA 
S.P.A. 


VIA G. ZANELLA, 3/5 
20133 MILANO 


Codice Fiscale 00846530152 


Specialità Medicinale: NATICARDINA 


"RITARDO" 20 CAPSULE 275 MG N° di AIC: ‘013906 033 
"RITARDO" 40 CAPSULE 275 MG N° di AIC: . 013906 045 
OGGETTO PROVVEDIMENTO: DI MODIFICA SITO PRODUTTIRIO 


sono effettuati presso l'officina farmaceutica delia società Sidefarma Sociedade Industrial de 


Expansao Formaceutica Lea sita in Rua da Guiné Prior 


Veino - Sacavem 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 1328 DEL 19-12-1996 


Società ASTA MEDICA 
S.P.A. 


VIA G. ZANELLA, 3/5 
20133 MILANO 


Codice Fiscale 00846530152 


Specialità Medicinale: NATICARDINA 


20 COMPRESSE N° di AIC: 013906 019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate unicamente presso l'officina farmaceutica della. 
società SIDEFARMA sita in Prior Velho - Sacavem (Portogallo) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 . Supplemeiito ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE | Serie generale - n. 10 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1329 DEL 19-19-1996 


Società A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE 


S.P.A. 
VIALE AMELIA, 70 
00181 ROMA 


Codice Fiscale 01287780587 


Specialità Medicinale:  SIRIGEN 


SOLUZIONE FLAC 200 ML N° di AIC: 029617 014 
SOLUZIONE FALC 230 ML N° di AIC: 029617 026 
SOLUZIONE FLAC 1 LT N° di AIC: 029617 038 
SOLUZIONE FLAC 5 LT N° di AIC: 029617 040 


OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Ramini S.r.l. sita in via di Vallerano, 96 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


. ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1330 DEL 19-12-1996 


Società A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE 
S.P.A. 


VIALE AMELIA, 70 
00181 ROMA 


Codice Fiscale 01287780587 


Specialità Medicinale: PANIODAL 


SOLUZIONE FLAC 200 ML N° di AIC: 029618 016 
SOLUZIONE FLAC 500 ML N° di AIC: 029618 028 
SOLUZIONE FLAC 1000 ML N° di AIC: 029618 030 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Ramini S.r.l. sita in via di Vallerano, 96 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


14-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1331 DEL 20-12-1996 


Società FARMACEUTICI CABER 
S.P.A. 


VIA CAVOUR, 11 
44022 COMACCHIO 


Codice Fiscale 00964710388 


Specialità Medicinale: PRATICEF 


1 FLAC. 1 G + 2,5 ML SOLV N° di AIC: 025806 011 
1 FLAC. 500 MG + 2 ML SOLV N° di AIC: 025806 035 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
96A8757 


Francesco Nocita, redattori 
DOMENICO CORTESANI, direttore p di 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(9651413) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 
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